JULJUSZ SUFFCZYŃSKI $ 


Inzynier, elektro-technik 


urodzony 27 sierpnia 1888 r. w Radomiu, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 28 listopada 1930 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza rakowickiego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 1 grudnia b. r. o godzinie 3' po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 2 grudnia b. r. o godzinie 9 rano w kościele Najśw. Panny Marii 
przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ RE LA 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 


